Ks WŁADYSŁAW 


BUKOWINSK 


MGR PRAW — KAPŁAN B. DIECEZJI ŁUCKIEJ 


urodzony w 1904 r. w Berdyczowie, 
zmarł 3 grudnia 1974 r. w Karagandzie 


w 44 roku kapłaństwa 


Mszę świętą 


Za spokój duszy śp. Zmarłego odprawi J. Em. Ks. Kar- 
dynał Karol Wojtyła w Kolegiacie św. Floriana w Kra- 


kowie dnia 10 stycznia 1975 r. o godzinie 19-tej. 


KSIĘŻA PARAFII ŚW. FLORIANA 
I KOŁO PRZYJACIÓŁ. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 1 
Kraków, plac Szczepański 2 — Telefon 555-67 
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